EDWARD KWĄŚNIEWSKI 


majster szewski, 


przeżywszy lat 27 po krótkiej a dolegliwej chorobie, opatrzony św. Sakramentami zasnął 
w Panu dnia 10 Maja 1891 r. 
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W nieutulonem żalu pozostała żona wraz z dzieckiem i rodziną zapraszają Krewnych, 

Przyjaciół, Znajomych i Szanowna Publiczność na wyprowadzenie zwłok odbyć się mające 

we wtorek dnia 12 Maja b. r. o godz. 5 popol. z kostnicy cmentarny na miejce wiecznego 
spoczynku. 


W drukarni A Koziańskiego w Krakowie. 


